جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 1003 رقم الصفحة من 1 إلى 4 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر ۳ للعام الدراسي 0 44M‏ 


المدعرسة: ثانوية المتميزين 








1 | 1421911003001 _| احمد جبار عبد السادة شاكر 000 | 98 | 100 | 100 | 9 | نجج | 389 
4 | 1421911003004 | ادم صفاء ناصر جاسم 0000000 | 92 | 98 | 84 | 94 | نجج | 368 
7 | 1421911003007 ]امير محمد عودة عبد || 96 | 98 | 100 | 88 | نجج | 382 
8 | 1421911003008 _| اوس حيدر ناجي عبد الكريم ا | 73 | 100 | 55 | 82 | ناج | 30 
9 | 1421911003009 _| ايهم اثير عبد الواحد ابراهيم 0 | 85 | 6_| 74 | 75 | ناج | 30 
1 | 1421911003011 | بارق حازم صبر ابراهيم_ 0000 | 94 | 9و | 95 | 93 | نج | 381 
2 | 1421911003012 | جعفر الصادق علي مري رسن 0 |0 76 | 83 | 4 | ه4 | مطل | 0 
4 | 1421911003014 | حمزة حسن فلاح حسن ||| 96 | 10 | 89 | 92 | نج | 37 
5 | 1421911003015 _| حيدر عمر عبد العزيز علي اكبر_ 0 | 84 | 100 | 100 | 62 | نجج | 346 
6 | 1421911003016 _| حيدر محمد صالح عبد الله | 91 | 93 | 10 | 76 | نجج | 30 
TEE EEOC 17‏ ا ا ا ا اك 369 
8 | 1421911003019 | زيد محمد حميد مجيد || 95 | 98 | 10 | %6 | نجج | 389 
9 | 1421911003020 | سرمد علي كاظم حمودي 000000 | 95 | 98 | ه8 | 89 | نج | 1 
21 | 1421911003022 | سيف خالد وليد عباس 0-010 |1 92 | 10 | 8 | 10 | نجج | 30 
2 | 1421911003023 | صادق موسى كمر خوير 00000 | 84 | 10 | 83 | 77 | نجج | 344 
23 0-3 و20 اد ا E‏ الا اا ااا اا r‏ 344 
24 5 | طه مصطفى احمد عبد د الكريم ناجح 319 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة . ثانوية المتميزين 
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| 1421911003026 | عادل محمد عادل محمد اا | 98 | 100 | 6_| 84 | تجح 
| 1421911003027 ]| عبد الرحمن علي عبد اللطيف طه ا | 90 | 98 | 86 | 77 | ااج 
| 1421911003028 _| عبد الرحمن مجيد حميد رشيد | 96 | 100 | 93 | 94 | ااج 
| 1421911003029 _| عبد الله المؤمن دريد قحطان محمد | 84 | 93 | 71 | 50 | ااج 
| 1421911003030 _| عبد الله زهير عبد الجبار عيسى ا | 91 | 98 | 97 | 89 | ااج 

بد اذ 4 ا 92 | م | 87 | 6 | تهج 
| 1421911003032 ]| علي حليم عيسى على ااا | 77 | 92 | 83 | 60 | تجح 
| 1421911003033 _| علي ماجد سفيج عبدالحسن ا | 95 | 100 | 98 | 91 | ااج 
| 1421911003034 _| علي محمد اسماعيل شهاب ا | 72 | 98 | 68 | 52 | ااج 
| 1421911003035 _| علي هيثم جبار سوداتي ا ا | 90 | 98 | 82 | 78 | ااج 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 





1 | عبد الله علي زغير عليوي 


للعام الدراسي 2021/2020 


_ 1421911003036_| ليث الله قيس خلف علوان ااا | 72 | 94 | 5 | 67 | اام 
1421911003037 | مؤمل سلام داود سلما | 87 | 98 | 71 | 59 | ام 
_ 1421911003038_| مؤمل فهد طارش ساجت ا | 93 | 100 | 92 | 72 | اج 
_ 1421911003039_| محمد ارجمند محمود احمد ا | 88 | 100 | 91 | 0 | اج | 
_ 1421911003040_| محمد اكرم حامد جويت اا | 92 | 92 | 88 | 60 | ااج 
_ 141911003041 _| محمد الباقر احمد عاشور ميوك ____ | 100 | 98 | 80 | 97 | ااج 
_ 1421911003042 | محمد حازم علوان مجيل ااا | 88 | 98 | 73 | 6 | اج 
_ 1421911003043_| محمد حسن فلاح حسن علي | 98 | 98 | 8 | 82 | اا 
_ 1421911003045 | محمد رسول رشيد حميد __ | 99 | 96 | 94 | 84 | ام | 
_ 1421911003046_| محمد رضا اكرم رحيم جبر________ | 98 | 94 | 70 | 67 | نج 
_ 1421911003047 _| محمد ستار جبار كاظم ا | 98 | 98 | 6 | 69 | اج 


1421911003048 


142191100350 


محمد سعد مؤيد محمود 


ewr] 7 | o | 98 


9 | محمد صادق حسن عبد الامير خليل __ | 100 | 100 | 100 | 6_| نجع | 
94 100 90 72 ناجح 


محمد علي مريهج صاحب 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1003 رقم الصفحة من 2 إلى 4 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 


ثانوية المتميزين 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1003 رقم الصفحة من 3 إلى 4 
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| 1421911003051 _| محمد هندي سلمان دجلة_ | 100 | 100 | 100 | 100 | ناج 
| 1421911003052 | محمد وجدي عبد الصاحبيارة______ | 98 | 98 | 89 | 93 | ااج 
| 1421911003053 _| مرتضى محمد لهمود مهيان اا | 81 | 96 | ا8 | 70 | ااج 
| 1421911003054 _| مرتضى هيثم عبد الحسين على _ ا | 97 | 100 | 100 | 6_| ناج 
| 1421911003055 _| مصطفى احمد عبد الحسن عباس _____ | 85 | 100 | 100 | 66 _ | ناج 
| 1421911003056 _| مصطفى صفاء الدين عدنان عبد الرحمن | _ 88 | 96 | 87 | 92 | ااج 
| 1421911003057 _| مصطفى صفاء داود سلمان ا | 78 | 100 | 67 | 55 _ | ااج 
| 1421911003058 _| مصطفى ظفار علوان مجبل | 100 | 100 | 100 | 100 __| تجح 
| 1421911003059 _| مصطفى علي لعيبي زامل ا | 92 | 98 | 68 | 0_| ااج 
| 1421911003060 | مصطفى محمد فرج شذر_ 1 | 100 | 100 | 81 | 82 _ | تجح 








61 | مصطفى وليد خالد محمود ا | 99 | 98 | ا8 | 82 | نم 
1482 | مصطفى ياسر صاحب محمد __| 99 | 100 | 85 | 86 | ااج 
3 | مصطفى يحيى باقر حسن | 74 ]| 9 | 50 | م | مسل 


4 | نور الرحمن محمد اسماعيل حمادي 


| 95 | ي | 9 | 79 | نج 


_ 1421911003065 | ياسر حيدر غازي حسين ___| 93 | 100 | 71 | 79 | اج 

_ 1421911003066 | ياسر عمار سالم كاظم | 100 | 100 | 8 | 6_| اام 

_ 1421911003067 _| يوسف سرمد محمد عويد ا | 100 | 100 | 89 | 8 | اا 

_ 1421911003068_| يوسف سلام احمد عيد الله اا | 94 | 94 | 86 | 80 | ااج 

_ 1421911003069 | يوسف سيوان عثمان عبد الله | 100 | 97 | 100 | 100 | اام 

_ 1421911003070 | يوسف قراس قيس حسن ا | 98 | 100 | 82 | 67 | اام 
96 96 57 76 تاجج 


1421911071 


يونس محمد خالد عبد الكريم 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 
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مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 1003 رقم الصفحة من 4 إلى 4 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 







المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة : ثانوية المتميزين 


= اة انوي 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركل 


